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Margarita Rosa Tirado Mejía <todauna@gmail.com> 


RV: Feminicidios Infograma Comparativo /agenda mujer 

1 mensaje 


Cesar Ramírez <Ceramirez@defensoria.gov.co> 

Para: DIPLOMADO 2018 <diplomado2018@defensoria.gov.co>, Cesar Ramírez <Ceramirez@defensoria.gov.co>, maritza farfan rave <miruza2305@gmail.com> 


De: Andrés Felipe Ramírez Duque <aframirez@utp.edu.co> 
Enviado: lunes, 16 de julio de 2018 9:38 
Para: Cesar Ramírez 

Asunto: Feminicidios Infograma Comparativo 


El contenido de este mensaje y sus anexos son únicamente para el uso del 
destinatario y pueden contener información clasificada o reservada. Si 
usted no es el destinatario intencional, absténgase de cualquier uso, 
difusión, distribución o copia de esta comunicación. 


Enviado desde mi ¡Phone 

: (j) VIOLENCIA 

HOMICIDIOS DE MUJERES EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA 


Según departamento del hecho 

Antioquia.— .. 95 77 ■ 2014 U 2015 

Arauca- - --—- 11 II 5 (Enero-octubre) 

San Andrés y Providencia..—. 1 I 1 

Atlántico--- 38 ■■ 30 


Bogotá. 

Bolívar- 

Boyacá . 

Caldas.— 

Caquetá.-. 

Casanare- 

Cauca . 

Cesar-~~~ 

Chocó . 

Córdoba —. 

Cundí na marca. 

Guaviare- 

Huila 

La Guajira- 

Magdalena 

Meta- 

Na riño.- 

Norte de Santander 

Putumayo .-. 

Qu indio-— 

Risaralda. 

Santander —. 

Sucre. 

Tolima. 


-- 30 ■■ 18 

. 8 I 4 

. 18 II 14 

. 10 II 3 

. 7 II 4 

....— 15 H 26 

- 10 | 15 

. 13 II 11 

-—- 15 II 15 

--—-- 6 I 1 

. 11 II 11 

-_--— 5 II 12 

16 I 12 

--- 4o ■■ 24 

2311 15 
32 ■■ 23 
12 II 9 

---... 12 II 14 

25 ■ 9 

- 28 ■■ 25 

9 II 7 

---—.- 24 ■ 12 


98 



https://mail.google.com/mail/u/0?ik=609d13016b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1606160355280083937&simpl=msg-f%3A16061603552... 1/2 
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Valle del Cauca.. 

Vichada---***** 

Total 81 Q 

Según presunto agresor 

Desconocido... 

Amigo{a) —.. 

Compañero(a) de trabajo 

Conocido. 

Conocido sin ningún trato. 

Delincuencia común--- 

Niñero(a) . 

Familiar--- 

Grupos al margen de la ley. 

Delicuencia organizada. 

Militar*. 

Pareja o ex pareja-- 

Sin información ... 440 

Total 810 


1 I 1 


671 


185 


146 


7 II 5 
0 1 
10 I 4 
12 I 7 


13 II 7 
0 1 
18 I 26 


5 I 3 

6 I 0 
. 24 ■’ 19 

90 81 


*Miembro de las Fuerzas Armadas. Policía , 
Policía Judicial y servicios de inteligencia 




371 


671 


Fuente: Instituto Nacional de Medí 


Recibe este mensaje porque es miembro del grupo DIPLOMADO 2018 de Defensoria del Pueblo. Para participar en esta conversación, escoja la opción responder a todos de este mensaje. 
Ver archivos de grupo | Abandonar el grupo | Obtener más información acerca de los Grupos de Office 365 
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